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If, Eclipfis L-uns ohfervaia iloiii.^, ad radices 
Collis (^litinalis, noBe jeqmn$e diem | i* 0£lo- 
bris, 1724* |?^r clariffimum Virum Francif- 
cum Blaiichiniim^ Ex Epiflola Rev^ Csf 67. 
Viri^ Johannis Baptift^ Carbone, 5* Jsf. ad 
Ifaaciim Sequeyra Samiidaj M. D, R^ S. S. 
ColL Med. Land. Lie. 

T, r. p9ft Med. M0a. 

H. M. S. 

INitiuin umbrae ver^ (quantum fecerni 3 15 40 
poteft a penumbra J apparere nunc inci- 
pit in limbo Lun^, in ea parte difci, quam 
lecat radius a centro Lunae dud:us per ma- 
culam Ariflarchi. 

Cum nubes redderent diiliciliorem con- 3 3^ 40 
fpedum macularum, curavi definire quan- 
ritatemdiametri obfcuratx ope Micrometri, 
Nunc igitur latent Digiti 3. circiter. Nam 
portio diametri A B Fig. i. ab umbra libera, 
eftpartium 14, qualium tota Lumc diame 
ter eft 18 7- 

Serenato tantifper ca^lo, umbra! limes j 19 4^ 
tranfire videtur per Rheinoldum. Portio 
autem Diametri A B ab umbra non infeda 
e(l partium Micrometri 13. 

Umbra! limes tanto fpatio eil infra Gri- 3 fo 40 
raaldum(in tuboinvertente objec^aj quanta 
eil: diameter cjufdem macuhc Grimaldi, 
Tranfit quoque limes umbrx per Eudoxum 
dc Ariftotelem. 
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A B partes Micrometri 9. 

Umbras limes pervadit centrum Maris 
Crifium, & ftringit limbum macule Gri- 
maldi. Portio vero A B immunis ab umbra 
aequat partes Micrometri 8 ^ 

Sirius ad Meridianum appellit clariflime. 

Totum Mare Crifium jam latere incipit, 
& in umbrae limite verfatur etiam centrum 
macule Grimaldi. A B eft partium Micro- 
metri 8. 

A B partium Micrometri 7 j. 

A B partium 7 ^ circiter. Totus Gri- 
maldus extra umbram, & Ricciolus quo- 
que vifitur. Limes umbr^ tranfit per mar- 
ginem Maris Necfiaris- 

Detegitur Galilxus. 

A B partes Micrometri 8. 

Ariftarchus incipit ex limite umbr^ pro- 

dircc 

Centrum Ariftarchi exit. 

Totus Ariftarchus extra umbram. 

Centrum Gopernici exit. 

Totus Copernicus extra umbram. 

Eratofthenes exit. 

Helicon incipit emergere. 

AB partes Micometri 12 f. 

Plato incipit emergere. 

Totus Plato extra umbram. 

Plinius extra umbram. 

A B partes Micrometri 14, vel 14 i, 
Quare digiti tres adhuc latent. 

Prior limbus Maris Crifium incipit prodire. 

Centrum Maris Crifium extra umbram. 

Totum mare Crifium extra umbram. 
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Finis 
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Finis umbra: ver.^, qua^ exit e limbo 5 48 50 
Lnnx circa pundum definitum per Diame- 
trom a centro dudam per Cleomedem. 
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IIL Ohjervationes aliquot Circum^Jovialium ha^ 
bits eodem anno 1724* per eundem CI Blan- 
chiniim^ Ex eadem Bpiflola. 

D:^^, Mcnjl T4\ pop Med,mfL 

Jun. // M. S. 

N CaClro Vifcardi fupra Vul^ % 48 30 

fmiura in eodem fere MendL 

ano cum VuIfiniisCvulgo Bolfena) 
Satelles (ecundus B (F^de Fig, %.) 
ex umbra Jovis emerfcrat, & ita 
configuratus vifebatur cum ex- 
tens. 

Satelks tertlus C fubit limbum 3 o 30 
Tovis e diredo fafcia^ media:. 

Satellitis intimi A incipit lumen 3 z6 10 
imminui. 

Totalis ejufdem immerfio. re- 
liqois Satellitibus B, D, & fafciis 3 zy 10 
perfpicue apparentibus, 
Jun» Roma: cbfervata efl tum im- 
mer/lo fecundi Satellitis, tum pri- 
mij ita configuratis Jovialibus* 
{I'lde fig, 3 ) 

Satellitis fecuodi B incipit lu- i 39 o 
!Tien debllitari, 

Omnimoda ejufdem immerno.- i 40 %o 
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